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LIST OF VALIQtf ED ASSAYS 


^ompound/Metabolite 


1,25-Dihydroxy Vitamin D 

IM Montreal 

2',5'- Oligoadenyfate 
Synthetase 

RIA 7urich 

ACE-Activity 

RIA Hamburg 


lACTH _ I IRMA 

Albumin _ Colorimetric 

Aldosterone _ RIA 

Aldosterone _ RIA 

Angiotensin I (Renin-Activity) _ RIA 

Angiotensin II _ RIA 

Anti-lla _ Enzyme 

Anti-lla _ Colorimetric 

Anti-Xa _ Enzyme 

Anti-Xa _ Colorimetric 

Bone Alkaline Phosphatase _ RIA 

Calcitonin, human _ RIA 

Calcitonin _ RIA 

Calcitriol (1,25-Dihydroxy 

Vila min D) _ RIA Hamburg 

Calcium Colorimotric Lincoln 

Calcium Colorimetric Lincoln 

Cholesterol, Free enzymatic Lincoln 

Cholinesterase Inhibition Enzyme Inhibition I jLincoln 
jCorlisol RIA Montreal 

Cortisol RIA ||Montreai 

Cortisol & 6- 

Betahydroxycortisol _ LC/MS/MS 

Cortisol (Hydrocortisone) _ EIA 

C-Peptide RIA 

C-Peptide _ RIA 

C-Peptide + (AB) _ RIA 

Creatinine _ Colorimetric 

Creatinine _ Colorimetric 

Creatinine Colorimetric 

Cyclic AMP _ RIA 

Desmopressin _ RIA 

Desmopressin RIA 

Endothelin-t _ EIA 

Endotheiin-1 _ EIA 

Estradiol _ LC/MS/MS 

Estradiol _ RIA 

Estrlol free RIA 


I Lincoln 
Lincoln 
Hamburg 
Lincoln 
Hamburg 
Lincoln 
Lincoln 
iMontreal 
Lincoln 
Montreal 
Montreal 
Montreal 
Hamburg 


Montreal _ 

Lincoln _ 

Hamburg _ 

Montreal _ 

■Hamburg _ 

Montreal, Lincoln 

Montreal _ 

Lincoln 

Montreal _ 

Montreal _ 

Montreal 

Montreal _ 

Montreal _ 

Lincoln __ 

Montreal _ 

Hamburg_ 
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Co mpou nd/Metabo lite 

Method 

LOCATION - 

Estrone 

LC/MS/MS 

Lincoln 

Estrone 

RIA 

Hamburg 

Estrone 

RIA 

Montreal 

Estrone (total) 

GC/MS-Cl 

Montreal 

Fatly Acids,A 1 47 Free 

enzymatic 

Lincoln 

Fibrinogen 

Colorimetric 

Lincoln 

Fructosaming 

colorimetric 

Lincoln 

G-Colony Stimulating Factor 
(Q-CSF) 

EIA 

Montreal 

Gentisic Acid 

HPLC-UV 

Montreal, Hamburg 

Glucagon 

RIA 

-Hamburg 

Glucose 

Colorimetric 

Lincoln 

GM-Cotony Stimulating Factor 
(GM-CSF) 

EIA 

Montreal 

GM-CSF 

ELISA 

Lincoln 

Growth Hormone, human 
(hGH) 

RIA 

Montreal 

HAMA 

ELISA 

Zurich 

HAMA 

ELISA 

Zurich 

Hemoglobin 

Spectroscopy 

Lincoln 

Hemoglobin 

Speclrpscopv 

Sunnyvale 

Hemoglobin Ale 

Turbidimetric 

Lincoln 

HMG-CoA reductase inhibition 

BIO 

Montreal 

Homovaniltic acid 

HPLC-FL 

Montreal 

Inosine 

LC/MS/MS 

Lincoln 

Inosine 

LC/MS/MS 

Lincoln 

Interferon Alpha 

ELISA 

Zurich 

Interforon Bela 

ELISA 

Zurich 

Interferon gamma 

ELISA 

Zurich 

Interferon Gamma 

ELISA 

Zurich 

Interferon-Gamma 

ELISA 

Lincoln 

Interleukin-I Alpha 

ELISA 

Lincoln 

Interleukin-I beta 

ELISA 

Zurich 

Interleukin-1 Beta 

ELISA 

Lincoln 

Interleukin-1 Beta 

ELISA 

Lincoln 

lnlerleukin-1ra 

ELISA 

Lincoln 

lnferleukin-2 

ELISA 

Zurich 

Interleukin-2 

RIA 

Montreal 

!nterleukin-4 

ELISA 

Zurich 

Interleukin-4 

EIA 

Montreal 

Interleukin-4 

ELISA 

Lincoln 
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LrST OF VALia^ED ASSAYS 


Compound/Metabolite 

Method 

LfiCATlOM- 

(nterleukin-5 

ELISA 

Zurich 

lntcrleukin-5 

EIA 

Mon! real 

Interleukin-5 

ELISA 

Lincoln 

Interleukin-6 

ELISA 

Zurich 

Interleukin-6 

ELISA 

Lincoln 

Interleukin-6 

ELISA 

Lincoln 

Interleukin-6 

IM 

Montreal 

Interleukin-8 

ELISA 

Zurich 

Interleu kin-8 

ELISA 

Lincoln 

Interleukin-10 

EIA 

Montreal 

Interleukin-10 

ELISA 

Zurich 

lnlefleukin-12 

ELISA 

Lincoln 

lnterleuktn-13 

EIA 

Montreal 

Insulin 

RIA 

Lincoln 

Insulin - Free 

RIA 

Montreal 

Insulin - Total 

RIA 

Montreal 

Insulin antibodies 

RIA 

Zurich 

Insulinotropin 

IM 

Montreal 

IGF-1 (total) 

RIA 

Montreal 

LH 

RIA 

Hamburg 

LH 

IRMA 

Hamburg 

LH 

RIA 

Hamburg 


Magnesium 

Colorimetric 

Lincoln 

Melatonin 

RIA 

Hamburg 

Melatonin Sulphate 

RIA 

Hamburg 

Monoamine oxidase B 

Enzyme Inhibition 

Lincoln 

Neopterin 

RIA 

Zurich 

Neopterin 

RIA 

Zurich, Hamburg 

Niacin 

HPLC 

Sunnyvale 

Niacin & Nicotinuric Acid 

HPLC 

Sunnyvale 

Niacin & Nicotinuric Acid 

HPLC 

Sunnyvale 

Nicotinamide 

HPLC-UV 

Montreal, Hamburg 

Nicotinic Acid (Niacin) & 
Nicotinuric 

HPLC-UV 

Montreal 

Nicotinuric Acid 

HPLC 

Sunnyvale 

Osteocalcin 

RIA 

Hamburg 

Osteocalcin 

RIA 

Montreal 

Osteocalcin 

RIA 

Hamburg 

Parathormone 

RIA 

Hamburg 

Parathyroid Hormone, human 
(hPTH) 

IM 

Montreal 
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LIST OF VALIMTED ASSAYS 


Compound/Metabolite 

Method 

rmm - 

Phenylophrine 

LC/MS/MS 

Montreal, Zurich 

Phenethylamine 

HPLC 

Lincoln 

Phospholipids 

Colorimetric 

Lincoln 

Phosphorus 

Colorimetric 

Lincoln 

Phosphorus 

Colorimetric 

Lincoln 

Piasminogen 

Colorimetric 

Lincoln 

Potassium 

iCP 

Lincoln 

Potassium (KCi) 

AA 

Montreal 

Potassium (KCi) 

AA 

Montreal 

Progesterone 

RIA 

Hamburg 

Progesterone 

RIA 

Montreal 

Progesterone 

LC/MS/MS 

Lincoln 

Prolactin 

RIA 

Hamburg 

Prolactin 

RIA 

Hamburg 

Prostaglandin E1 (PGE1) 

RIA 

Lincoln 

Prostaglandin El (PGEl) fit 



(19-hydroxy-Prostaglandin E1] 



& 19-Hydroxy-Prostaglandtn 



E2 & Prostaglandin E2 

HPLC 

Lincoln 

Prostaglandin E2 (PGE2) 

EIA 

Lincoln 

Prostaglandine E 

HPLC-RIA 

Hamburg 

Pyridoxamine & Pyridoxins 

LC/MS/MS 

Lincoln 

Pyridoxamine & Pyridoxine 

LC/MS/MS 

Lincoln 

SHBG 

RIA 

Hamburg 

Sodium 

ion-selective oicc. 

Lincoln 

sTNF-RI 

ELISA 

Lincoln 

sTNF-RII 

ELISA 

Lincoln 

T3- free 

RIA 

Hamburg 

T3- free 

RIA 

Montreal 

T3- total 

RIA 

Montreal 

T3- total 

RIA 

Montreal 

T3- total 

RIA 

Hamburg 

T3- total 

RIA 

Lincoln 

T4- free 

RIA 

Montreal 

T4- total 

RIA 

Montreal 

T4- total 

RIA 

Montreal 

T4- total 

RIA 

Lincoln 

Testosterone 

QC-MS 

Montreal 

Testosterone 

RIA 

Montreal 

Testosterone 

RIA 

Montreal 

Testosterone 

RIA 

Montreal 
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